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				CORRECCIÓN DE ERRORES del Acuerdo de 3 de enero de 2013, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se cesa al Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

				El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

				Advertidos errores de dicha índole en el texto del Acuerdo de 3 de enero de 2013, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se cesa al Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, que se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 13, de 18 de enero de 2013, se procede a su corrección:

				– En la página 2013/13 (3/2), en el sumario, en la versión en euskera, donde dice:

				«ERABAKIA, 2013 urtarrilaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia kargutik kentzea xedatzen duena».

				Debe decir:

				«ERABAKIA, 2013ko urtarrilaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko zuzendari nagusia kargutik kentzea xedatzen duena».

				– En la página 2013/367 (1/1), en el título, en la versión en euskera, donde dice:

				«ERABAKIA, 2013 urtarrilaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia kargutik kentzea xedatzen duena».

				Debe decir:

				«ERABAKIA, 2013ko urtarrilaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko zuzendari nagusia kargutik kentzea xedatzen duena».

				– En la página 2013/367 (1/1), en el punto primero, en la versión en euskera, donde dice:

				«Lehenengoa.– Julián Pérez Gil jauna Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren kargutik kentzea, eta bere izendapenetik egindako lanagatik eskerrak ematea».

				Debe decir:

				«Lehenengoa.– Julián Pérez Gil jauna Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko zuzendari nagusiaren kargutik kentzea, eta bere izendapenetik egindako lanagatik eskerrak ematea».
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